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м. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
2000 204 251 298 345 390 434 478 520 560 
3000 194 225 257 288 320 350 381 411 440 
4000 194 217 241 265 288 312 335 358 381 
5000 202 221 240 259 278 297 315 334 353 
6000 218 234 250 266 282 297 313 329 344 
7000 240 253 267 281 294 308 321 335 348 
8000 266 278 290 302 313 325 337 349 361 
9000 296 307 318 328 339 349 360 370 381 

10000 334 343 353 362 372 381 391 400 410 

11000 374 383 392 401 409 418 427 435 444 

12000 431 439 447 454 462 470 478 486 494 

13000 499 507 514 521 529 536 543 551 558 

14000 580 587 594 601 608 614 621 628 635 


15000 704 711 717 723 730 736 743 749 755 


